2 اس سس لس سيا .لسن الس د 
و ع سب ا ا موقي كسد ا امت فك 


0 1 ب حاملة معدنية بقياس 4# مم 6 م ثم مطلية بالذهب والرسمة الداخلية خرطة ماسية . 

1 ا : 34 ج ‏ شريط مصنوع من القماش الحريري المموج بقياس 8*” مم > ٠ه‏ مم الوانه بالترتيب 
ا والمقاسات التالية : 

بتو سط الشريط اللون الاحمر القرمز ي بعر ض ( 18 ) مم ويليه مئ كلاجانبيه اللون الاسود 


بعرض (؟ ) مم ثم اللسون الاصفر الذهبي بعرض ( 5 ) مم وينتهسي باللون الاخضر الحاشمي 
بعرض (؟)مم. 

















د - مدالية مصغرة 
ه - زرياقة 
و-عليبة 
المواصفات الخاصة 
مادة ١5‏ المدالية المصغرة تتكون من : 
لاله قطعة معدنية قطر ها مم. 
ب دبوس افقي لحمل المدالية . 
ج - شريط بقياس (15 مم *ا ٠ه‏ مم ) الوانه بالترتيب والمقاسات التالية : 
يتوسط الششريط الاون الاحمر القرمزي بعرض (5 ) مم ويليه من كلا جانبيه اللون الاسود 
بعرض )١(‏ مم ثم اللون الاصفر الذهبي بعرض (5) مم ثم اللنون الاخضر الحاشمي 
بعرض (١)مم.‏ : 
مادة ١6‏ - زر اللياقة مكون من زر معدني مغلف بقماش من الشر يط الذهبي بقياس (5هم* ١4‏ مم). 
مادة 5 - علبة المدالبة مصنوعة من الكرتون المقوي سماكة ( ؛ ) مم بطول (140) مم وعرك ها(90)هم 
عخمل ذهي اللون ومجوفة بحجم المداليتين ِ : : 
ومطبوع في وسط الغطاء من اللدار ج شعار الدولة ضمن اطار ذهبي وني وسطه من الدادل شعار اليش 
العرلي بلون اضر والعلبة لاقطة لاغلاقها , 


د :. 0 0 لال 


م 


- وزيد الدفع | رئيس الوزراء‎ ٠ 
اعد الوقهوا. ا« , احمد اللوزي‎ 


مكسوة من الخارج بمشمع بيز ازرق غامق غطاؤها مبطن بحرير اطلس ذهب اللون وارضيتها مبطئة 






مان : الاحد ” ربيع الاوك سنة *1"81! ه. 





ا 5 


الموافق 8 نيسان سنة 1418 م. العدد ١5‏ 585 


للسس*٠يي‏ ةك 


عد 1 الدستو ر الآار دني 


١917 لسمنة‎ 


ا تي 


معي اران ا مسلئ الا دي 





